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0.05 

4, 

Medak , . 


Medak 

* • 

. • 

. • 



4 4 

4 4 

4 4 


.4 


Nil 

- 

•» 

Nil 

•• 

4 4 

mi 

Nil 

. . 

Pocharam 


* 

% 

.. 

ft ft 


•• 


4 4 

4 4 

• 4 

4. 

0.10 

1 

•• 


0.10 


4 * 

0 10 

0.10 

• 4 

Royanpalli 

. 4 


.. 

•• 



4. 



.4 

•• 

^ * 


Nil 

45 

0.4 

Nil 

45 

0 25 

mi 

mi 

0.25 

Sangareddy 



^ • 

•• 

. . 


.. 

4. 


4. 

•• 

- 


Nil 

• 


Nil 



mi 

Nil 

• 

Shankerpalh 



♦ f 

•• 



• . 

4 4 

.4 

4. 


•• 


Nil 

•• 

•• 

Nil 


4 4 

mi 

Nil 

4. 

Vicarabad 



» « 

.. 


.. 

.. 


4. 


•• 1 

i 


Nil 

4. 


Nil 

- 

4 4 

mi 

Nil 


Medchal, . 



« ft 

•• 



44 


.. 


4. 

4 4 ^ 

i 

Nil 

45 

o.s 

Nil 

45 

0.16 

mi 

Nil 

0.16 

Nanded. 


Nanded 


^ ' 

.. 

.4 

4 . 

4 . 

4. 

4 4 

4 4 

4. 


Nil 

4 4 

• • 

Nil 

** 

4 4 

mi 

Nil 


Basar 

4 . 


.. 

- ‘ 

* ♦ 

•• 

•' 

4 4 

4. : 

4 4 

0.11 

•• 

.» : 

1 

30 

0.4 

0 11 

30 

o.u 

0.11 

0.11 

0.14 

Nizamabad 


Nizamabad 

*• 

- 


•• 

4. 

4 4 

*4 

4. 

• • 

•• 


Nil 



Nil 

- 

4 % 

mi 

Nil 

• 

Achampet 

4. 




. . 


•• 

.4 

4 4 


* • 


• 4 

Nil 

•• 

•• 

Nil 

- 

4 4 

Nil 

Nil 

- 

Borlam .. 

.4 


•• 

•* 

* . 



* 4 

4 4 

♦ 4 

0.09 

•• 

ft.. 

Nil 

lift 

4. 

• • 

0.09 

• 

4 . 

0 09 

' 0.09 


Chintakunta 




•• 

.. 

.. 


4 4 

4 4 

.4 

•* 


4. 

Nil 

» • 

.4 

Nil 

* 

4 4 

Nil 

N^ 

4 J 

Bareedpur 




•• 

• • 

. . 

• • 

4. 

4 4 

4. 

* * 


4 4 

Nil 

• 


Nil 


4 . 

Nil 

Nil 

4, ^ 

Jakora 



•• 


.. 



.4 

4 4 

4. 

• • 



Nil 

•• 

- 

Nil 

- 

4 . 

Nil 

Nil 

' 

Kallady. , 



•• 

•• 

.. 

. 4 

4. 

4 4 

4 4 


0.01 

4 4 


Nil 

•• 

•• 

0 01 

•• 

* 4 

0.01 

0.01 


All Sagar. 


- 

- 

•* 


.. 

4. 

4 4 

4 . 



*4 

4 4 

Nil 

.4 

*• 

Nil 

• • 

4 4 

Nil 

mi 

• • 

Kamareddi 

4. 


•• 

• t 

. . 

. . 

4. 

4 * 


4. 

4 4 

44 


Nil 

45 

0*2 

Nil 

45 

0.10 

mi 

Nil 

0.10 

Osmanabad 


Osmanabad 

- 

•- 

• • 

.. 

4. 





4. 

•4 

Nil 

18 

0.9 

Nil 

IS 

0,56 

mi 

Nil 

0.56 

1 

1 


Parbhani 


- 

.. 

.. 

•• 




* 4 

•• 


Nil 

• • 

•• 

Nil 

.. 

4 4 

Nil 

Nil 

4. 

Puma 




- 

- 

.* 

•* 

4, 

4. 

4. 

4. 

4. 

- 

Nil 

•• 

ft ft 

Nil 

.. 

>4 

Nil 

Nil 

* 

Hmgoli 4 4 



•* 

** 

- 

ft ft 

•• 

4 4 

4 4 

•• 

4. 

m 

•• 

Nil 

29 

0.3 

i Nil 

29 

0 20 

1 Nil 

Nil 

0.20 

1 

I 


Gulbarga 

t • 

.. 

, , 

ft ft 

4 4 

4 4 

, , 


0.0£ 

) 44 

** 

NU 

, , 

• . 

O.Ofi 

f >4 


0.09 

' 0.09 

1 4 4 

Tandur •. 

, , 


■f 



». 

4. 

4. 


. 4 


. 4 

4 4 

Nil 

. 4 

4. 

Nil 


4 4 

Nil 

Nil 

4 . 

Yadgir 

4 . 


•• 



.. 

*• 

- 


** 

.4 

•• 


Nil 

•• 

- 

Nil 

- 

4 4 

Nil 

Nil 

.4 

NavfP^i 

•• 


•• 

*• 

A‘ 

•• 

*• 

• * 

•4 

•• 


- 


Nil 

29 

0 4 

^ Nil 

1 29 

0.24 

k Nil 

Nil 

0.2^ 

Bl. Engineer’s oOice 

Hyderabad 


•• 

•• 

« « 

i 4 

* • 

• 4 


*4 


ft ft 

Nil 

34 

0.£ 

1 Nil 

34 

0,21 

[ Nil 

Nil 

0.21 

Janwada . 




•• 

- 

• • 

- 

4. 

4 4 


ft ft 


* ft 

Nil 

52 

OJ 

1 Nil 

52 

0.2C 

) Nil 

Nil 

0.2C 

Sultan Bazars 

ft ft 


fi 


• * 

• 1 

.J. 


•• 


ft ft 

- 

- 

Nil 

•• 

•• 

Nil 

- 

•• 

Nil 

Nil 

» ♦ 

Begumpel;, 

• • 

j- 


RAINFALL STATEMENT FOR 



5 


the month of JANUARY 1936. 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

80 

31 

No. of rainy days 

Average 
No. of 
rainy 
days 

Total rainfall for the 
month 

Average 
rainfall 
for the 
month 

Heaviest rainfall during 
the month 

Total rainfall from 1st 
January 1936 

Average rainfall fi-oni 

Ibt January to 

31st Jan. 

Station 

District 

No. of years 
data used 

Average 

No of years 
data used 

Average 


• • 










Nil 

. . 

• • 

Nil 

• * 


Nil 

Nil 

.. 

Bulkapwr 














Nil 



Nil 



Nil 

Nil 

- 

Gandipet 














Nil 


•• 

Nil 

•• 

«• 

Nil 

Nil 

.. 

Himayat Sagas* 














Nil 

51 

0.4 

Nil 

.51 

0.20 

Nil 

Nil 

0.20 

Bolaram 


- 












Nil 

80 

0.8 

Nil 

30 

0.12 

Nil 

Nil 

0.12 

Mahbub nagar 


Mahbubnagar 











9 • 

Nil 


•• 

Nil 



Nil 

Nil 

-• 

Nagarkarnool 













P 

Nil 


•• 

Nil 

•• 


Nil 

Nil 


Wanapartlii Road 














Nil 

45 

0.3 

Nil 

45 

0.19 

Nil 

Nil 

0.19 

Nalgonda . 


Nalgonda 












Nil 

•• 


Nil 



Nil 

Nil 


Bhongir 














Nil 

.. 


Nil 


.. 

Nil 

Nil 


Nagarani 














Nil 

•• 

•• 

Nil 



Nil 

Nil 

•• 

Siiriapet . . 














Nil 

29 

0.2 

Nil 

29 

0.10 

Nil 

Nil 

0.10 

Raichur . 


Raichur 












Nil 



Nil 



Nil 

Nil 

.. 

Bingsugur 














Nil 

23 

0.5 

O.Ol 

23 

0.3:2 

0.01 

0.01 

0.32 

Ilanamkonda 


Warangal 












Nil 

.. 


Nil 



Nil 

Nil 


Khammamet 












• » 


1 



0.73 



0.73 

0.73 


Mahbubabad 














Nil 



Nil 



Nil 

Nil 


Mulug 














1 


. . 

0.72 



0.72 

0.72 


Palair 





• • 






0.06 



Nil 


• ♦ 

0.06 



0.06 

0.00 

-• 

Wyra 














Nil 



Nil 



Nil 

Nil 

* 

Narasampet 



•• 


1 .. 









Nil 

•• 

•• 

Nil 



Nil 

Nil 

- 

Singareni Colliery 




T. P. BHASKARAN, 

Dihector, 

Nizamiah Observatory^ 





Table of Rainfail recorded at Stations 


in 

H.E.H. the Nizam’s Dominions 
in 

February 1936 



RAINFALL STATEMENT FOE 


AistTiCi 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

7 

1 

® ! 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


flyfierab&d — North 

Asifabad 





1 

O.OJ. 

0.17' 

0.0.. 





o.to 





• • 

.. 

6.14 

0.2 


Adilabad village 

• * 

• • 



• • 

0.40 

-• 



*• 

•* 

0.77 

•• 

•• 


. . 

- 

.. 

• • 

• ■ 

- 

Nirmal . . 





1.0 

0.10 

1,02 



.. 

-• 

0 50 

•• 

•• 

- 

.. 

•• 

.. 

• • 

.. 


Jowly Kalla 





0.80 

0.25 

0.50 



.. 

.. 

0.18 

.. 

.. 

*• 

.. 

•• 

.* 




Laxmictianda 




* . 

0.4'> 

0.18 

0.20 



.. 

.. 

0.3,'- 

.. 


•• 


•• 

.* 

.. 


^Qraugabad 

Aurangabad 

« ♦ 



.. 

0 51 

k . 

« « 



. . 

0.1*^ 

0 01 

. , 


. . 


« . 


.. 



Ohser% alory. 





















Bidar 

Bidar Observatory . . 





•• 

1.11 

.. 





0.18 

0.84 


.. 

•• 

.. 

•• 

•• 


Bir . 

Bir 

• • 



0.41 

•• 


- 



.. 

0,49 

0.15 

•• 

•• 

•* 

. . 



. . 


Ivareemnagar 

Kareemn igar 

.. 



•• 

4.95 

0 SbO.OB 

1 




1.61 

•• 


•• 

•• 




• • 



Huzurabad 

- 



. . 

o.rj 

O.Tu 

0.69 



.. 

.. 

0.91 

-• 

•• 

0.05 

0.01 

. . 

. . 

. . 



Jaclial . 



.. 


I.OO 

0.18 

0,08 




.. 

0.39 


.. 

.. 




. . 



Peddapalli* 

*• 


.. 

o.i: 

0.80 

0.10 

•• 



• * 

1.10 

•• 

• • 

• • 

.. 

. . 



. - 


?i!edak .. 

Medak . . 

• • 


• • 


O.Gl 

0.41 

0.11 


• * 

• • 

•• 

0.62 


0.03 

0.0) 



.. 

. . 



Poclmraia 



, . 

. . 

0 87 

D. 10 


0.00 


.. 

.. 

0.73 



0.15 



. . 

. . 



Royaiipalli 

.. 

•* 

.. 

. . 

0.2b 

0.45 

0,35 




•• 

1.35 

• • 


- 

. . 


• II 

. . 



Sangaroddy 

•* 




0.22 

•• 




- 

• 

0.36 

•• 

•• 

0.05 

. . 



.. 



ShanlcerpalU 

.. 



• • 

0.70 

•• 

.. 



• • 

0.80 

•• 

• • 

•• 

.. 

• . 



.. 



Vicarabad ^ 



.. 

0.36 

.. 

. . 

.. 



*• 

o.in 

o.ir 

.. 

.. 

•• 

. . 

. . 

. . 

. . 



1 Mcdcbal 


-* 

. . 

. . 

0.40 


. . 



; .. 

.. 

0.65 

. . 

. . 

.. 

• . 

. . 

• • 

• • 


N^anded . » 

Nandcd . . 

- 

.. 



0.78 

i 

0.5)0 





0.01 

0.S8 

. . 



, * 

• . 

, , 

• • 



Basar * . * 


.. 

*• i 

0.18 

0.2ojQ.2& 

. . 




0.25 



0.42 

.. 


« . 

• . 

. , 


Nkamabad 

Nizanabad 

.. 




0.65.0.83 

0.01 




0.28 

0.31 



0.79 







Observatory, 

Achaiiipct 

.. 

. . 


. . 

0.80 

0.30 

O.OJ 



. . 

, , 

0.S3 


0.14 

0.73 


* . 

. . 

, , 



Borlaiu .• 

- 



. . 

2,09 

0.88 

0.01 



, . 

0.0? 

0.61 


0.02 

.. 

. . 


» . 

. . 



Chintakutita 

•• 


. . 


O.Sh 

0.44 



1 

•# 

! •• 

0.58 


.. 

0.03 


.. 

.. 

. . 


- 

Bareedpur 

•• 



l.OT 

0 . 55 


- 


♦ 

1.60 

0.80 

•• 


1.31 

•* 

« . 

. . 

. . 

« . 



Jakom . , 



. . 

. . 

0.50 

0.72 

0.05 



• . 

• • 

0.80 



- 

« . 



. • 



Kaliady . . 



. . 


0.33 

0.19 

0.05 



. . 

.. 

0.40 


•• 

0.18 

. . 



. . 



AUSagar 

.. 




0 45 

0.30 




.. 

0,0 

0.41 

. . 

.. 

0.42 

. . 






Kamareddi 



. . 

0.5- 

0.27 

0.16 




. . 

0.83 

.. 

0.08 


.. 

. . 

. . 


.. 



Doodgoan 

•• 

** 

. . 

.. 

O.SO 

0.40 





0.70 

0.20 


.. 




, . 

.. 



Mancliappa 





0.05 

0.35 




** 

0 15 

0.57 


0.15 

1.25 


.. 


.. 



Perkit — 



. . 


0.90 

0.80 




. . 

0.7^ 

0.28 

. • 


0.03 




. • 


Osmanabad 

Osmanabad 



. . 

* * 

0,55 

0.05 




. . 


0,60 


.. 

.. 


. . 


. . 


Farbhani, . 

Farbhani Observatory’ 

- 




0.21 

0.01 




. . 

0.52 

0,6. 



.. 

.. 

.. 





Purim * 

HingoH ♦ 

• 4 

- 


- 

0.71 

O.Sl 





0.0.. 

0.53 

•• 


•• 


•• 


*• 























Culbariga. . 

Oulbarga Observatory 



- 

*• 

o.os 

•• 




.. 

O.OS 

>0.40 


0.01 



•• 


•• 



Taadur 




. . 

0.X5 

.. 




« . 

o.ot 

► 0.5C 

► . . 

o.u 

. .. 

• • 

.. 

.. 

• • 



Yadgir . • 



. . 

.. 


0.52 




. . 

1.91 

0.8.1 

^ .. 

0.0? 

1 .. 



*. 




Navaxidgi • , , 

• A 

• * 


0.2J 

* . 






a.8C 

) 


* • 

• • 




€ 


3 

I)!, Engineer’s ofHce. , 
^Observatorv 

•• 

• - 


•• 

0.42 

•• 


• • 

•- 

•• 

0.2S 

5 • b 

0.9? 

5 0. 0£ 

) .. 

•• 



M 

fri. It- ♦. 




the month of FEBRUARY 1036. 


21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

28 

29 


^vera^e 
No. of 
rainy 
tiays 

o 

rj 

4-» 

8-) 

^verajre 
rainfall 
for the 
month 

rieaviesT rainiaii auring 
the month 

Ml 

1 1 
<,50 
^ CO q 

.S >• 

i « 

B % 

io^ 

u 

“S *“ 5 
s =“5 

lI pTj 

a= 

5c4j ir 

-3 J3 a 
q. r*, u* 

v 

Station 

»a 

Disi/iet 

o' 

q 

° 1 
O 

iNO oi years 

data used 

I- 

< 

O 

■H 

fl 

3 JZ 

S 

rt o 

"H 

o a 

s ^ 

2 ^ 

S 

oB 

dp§ 

H 

o 

ter 

< 

,, ( 

).01 ( 

).12U 

).ij 





a 

6 

37 

0.81 

L.S8 

37 ( 

i.aJc 

K86 

2.07 

o.eJ 

Asifabad , 

« ft 

Adilabad 


.. 

m « 

. • 

• • 

, , 

ft ft 

ft ft 


2 

• • 

.. 

L17 


.. ( 

>.77 

1.55 

.. 

Adilabad village 

ft ft 


.. < 

).04 


■ » 

, , 

, , 

. . 

ft ft 

. . 

4 

. , 

.. 

2.79 


. . 

L.03 

2.79 

.. 

Nirinal • . 

. . 

- 


• • 

• * 

, , 

• . 

• • 

. . 

. . 

. . 

4 


• * 

1.73 


.. 

).80 

1.73 

.. 

Jowly Nalla 

. . 



.. 

.. 


, , 

. . 

, , 

, . 

. • 

4 

• • 


1.18 

• * 


>.45 

1.18 

.. 

Laxinicfianda 

. . 



, , 

, , 

. . 

. . 

. . 

. • 

• . 

• • 

2 

30 

0.^( 

3. 06 

30 

}.1T1 

>.52 

0.73 

0.50 

Aurangabad 

- • 

Aurangabad 


1. 01 

1 05 

• • 

• . 

* 

, , 

. . 

. . 

8 

27 

0.7 

1.09 

27 

1.33 

l.ll 

1.G9 

0.55 

Bidar 

• . 

Bidar 


.. 

• « 

• » 


• 

. , 

. . 


3 

45 

0.4 

1.05 

45 

[).12< 

>.49 

1.05 

0.21 

Bir 

. . 

Bir 


OM 

• • 

• . 

• « 

• • 

. . 

. . 

0.0 

5 

41 

0 5 

3.12 

41 

3.37* 

1.95 

8.15 

0.01 

Kareemnagar 


Kareemnagar 


0.15 

0.2r 

0.53 

• . 

• . 

.. 

[).or 


7 

,, 

- 

4.03 

•• 

•• 

0.91 

4.03 

.. 

Huzurahad 

•• 


« • 

1.40 

O.OG 

. . 


• . 

* . 

. . 


4 

•• 

•• 

3.11 

•• 

•• 

1.40 

3.11 

•• 

Jactial , . 

.. 



, , 

• . 

. . 



. • 

• . 

. . 

4 

.. 

•• 

1.63 

•* 

•• 

1.10 

1.S5 

.. 

Peddapalli 




0.22 

0.05 

. . 

, • 


. . 



G 

•• 

- 

2.73 

•• 

.. 

0.65 

2.78 

•• 

Medak . . 

•• 

Medak 


, , 

1.85 

• • 


.. 




5 

. . 

• • 

3.50 


- • 

1.8o 

3.59 

. . 

PocharaKi 

.. 


« * 

0.12 

0.6J 

. . 

ft ft 

. , 

• . 

. . 

•• 

6 

•• 

•• 

3.15 

•* 

•• 

1.35 

3.25 

•• 

Royanpalli 




• • 

* . 

. . 


• ft 

• • 

• : 


2 

45 

0.6 

0.03 

45 

0.25 

0.36 

0.68 

0.50 

Sangareddy 



^ # 

, , 

, , 

, , 



, , 

• . 


2 


•* 

1.50 

*• 


0,80 

1.50 


Siiankerpalii 




0.80 

, , 

, , 

• • 


ft ft 

, , 

. . 

4 

. . 

. * 

0.96 



0.3o 

0.96 


Vicaraliad 




•• 

* , 

• « 


.. 

ft ft 

. . 

• . 

2 

. . 

* • 

1.05 


. • 

0.65 

1.05 

. , 

Medchal , . 

• • 




.. 




• ft 


. , 

3 

45 

O.G 

1.67 

45 

0.34 

0.78 

1.67 

0.50 

Nanded . . 

• • 

Nanded 

.. 


* « 

. . 

. . 



• . 


5 


.. 

1.33 

. . 

• . 

0.42 

1.3o 


Basar 

. . 


* a 

0.0 

O.Xi 

* . 




• • 


6 

30 

0.0 

i.53 

30 

0.51 

0.79 

2.69 

0.65 

Nizamabad 

- * 

Nizamabad 


« . 

2.55 

. . 

. . 

. • 

. . 

. , 

« , 

6 


. . 

4.88 

•• 

• * 

2.55 

4.8t 

, . 

Achampet 




0.40 

1.85 

. 

. . 

, , 

. . 

• • 

. . 

5 

. . 


5.91 


* • 

J.09 

5.94 


Borlam . . 

-• 


* . 

0.11 

0.41 

. . 

• • 

, . 

. . 

. . 

• . 

5 

Sft* ’ 

. . 

2.45 

•* 


0.88 

2.54 


Chintakunta 

- 


0.22 

i . « 

0.5C 

* . . 

. . 

, . 

. . 



7 

. . 

# 

5.58 


•• 

1.00 

5.58 


Bareedpux 


- 


« . 

2.0C 
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Begumpet. 
„May 1936 . 


Errata — Basar — Nanded District for March 1986 
read on 80th 0.75 and 81st 0.20 — Total for the month 0.9S. 
instead of “Nil”. From 1st Jan. 1986 — 2.28. 
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0,43 

*• 

- 


•• 

0.88 

■' 

0.03 

•• 

0.48 

0.54 

0.55 


0.01 


Bulkapur 

0.05 

0.00 

0.35 

0 10 


.. 


0 04 

•• 


.. 



0.20 

0.25 

0.35 

0.20 

0.67 

0.08 



Gandipet 

•• 

-• 

0.15 

0.68 


0.04 

0.18 

0 06 

•• 


•• 



•• 

.. 

0 45 

0.28 

0.73 

. « 

•• 


Himayat Sagar 

- 


0 13 



.. 

-• 

0.05 

0.17 





.. 

•• 

0.15 

0.25 

0.47 

. , 



Bolaram 

0 OS 


1.S4 

0.06 


0.02 

.. 


•• 

0.19 

0 02 


♦ e 

0.07 

• • 

0.53 

0.39 

0.63 

0.05 


ahbubnagar 

Mahbubnagar 

0.13 

0.78 

0.25 

0.04 


.. 

0 23 

•• 

•• 


0 10 


* » 

•• 

• • 

.. 

0 40 

0.70 

0,85 



Nagarkurnool 

1.18 

0 18 

0.15 

•• 


.. 

•* 

0.02 

•* 


0 42 


« m 

-• 

0.01 

0.54 

0.08 

- . 

, . 



Wanaparthi Road,’*' . 

0.15 

0.95 

0.2fj 

0.15 


0.10 


- 

.. 



0.20 

0.10 

•• 

0.20 

0.12 

b 85 

i 

, , 


Agenda 

Nalgonda 

0^15 

0.02 

0.89 

0.23 


[ ' 



•• ! 

0.01 

0*04j 

b 15 


0.11 


0 10 

0 26 

b.io 

. . 



Bhongir 

-• 

0.03 

0.50 

0.51 


1.26 

0.02 

0.02 

1 23 


.. 



0.01 


0.18 

0.29 

0 41 

0,02 



Nagaram 

•- 

•- ^ 

! 

0.08 



0.03 

•• 

•• 

0.04 

.. 



0 08 

*• 

0.03 

0.1b 

0 13' 

j 

0.04 


Suriapet. . 

•• 

0.41| 

.. 

•• 


• . 

• • : 

0.52 

0.14 


b 17 

0.02 

0.25 



.. 

0.46 

0.04 

.. 


aiohur . . 

Raiohur ©bservatory 

•• 

0.50 

- 

.. 


•• 

- 

•* 



0.15 



0.15 

b.io 

.. 

0.50 

0.45, 

. . 

.. 


Lingsugur 

0.18 

•• 

0.06 

- 


0 03 

• • 

-- 



» » 


0.67 

0.23 

.. 

. . 

0.27 

0.10 

• • 

0.04 

arangal - 

BARamkonda Obser- 
vatory 

• • ; 

0.34 

0.11 

0.97 


0.14 

jo . 02 

- 

0 31 




0,22 

1.25 


0.35 

0.28 

1.60 

0.01 

o 

o 


Kbammamei 

" : 

.. 

0.25 

0.52 


0.14 

0.97 

0.15 

0.26 





0.23 

0.08 

o 

CD 

0.30 

0.06 

. « 

• ♦ 


Mahbubabad 

0.02 

0.12 

0.60 

2.46 


0.89 

0.50 

o.ia 

0.51 




.« 

0.33 

.. 

0.34 

0.15 

0.33 

0.06 



Mulug ^ 

0.04 

0.04 

0.04 

1.11 

0.19 

1 

0 27 

0.21 

0.45 

0.08 

0.13 



0.19 

0.39 

0.17 

0.41 

0.24 

1.94^ 

0.06 

9 • 


Falair * * 

*• 

•• 

0.20 

1.24 


0.36 

0.38 

0.44 

0.54 




. . 

0.20 

. . 

0.23 

0 44 

• • 

. . 



1 Wyra . . 

.. 

.. 

0.11 

0.78 

0 36, 

0.28 

0.29 

0.16 

0 04 

. . 



.. 

0.13 

0 60 

0.07 

0.89 

0.15 

0.08 



Narasampet 

•• 

0.10 

0.86 

0.78 

0.212.05 

j 

.. 


0.16 

, . 

* ¥ 


. . 

il.74 

! • « 

1.56 

0.18 

0.74 

0.17 

0-^1 


Singarem Colliery* . . 

0.20 

0.20 

1.60 

.. 

O.Tsjo.SO 

0,06 

1.40 

•• 

- 

• • 


0.45 

1.15 

0.55 

b.45 

0.20 

0.15 

j 

.. 






Begumpkt. 
August ldS6 
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THE MONTH OF AUGUST 1936. 


21 

22 

23 

i 

i 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

\ 

29 

80 

s,^ 

81 

No of rainy days 

Average 
No of 
rainy 
days 

lotal rainfall for the 
month 

Average 
rainfall 
for the 
month 

Heaviest rainfall during 
the month 

Total rainfall from 1st 
January 1936 

Average rainfall from 

1st January to 

30th August 

Station 

I>istrict 

No of years 
data used 

Average 

No. of years 
data used 

J 

1 Average 


.. 


. . 



«i « 

0,12^ 


0.15 

0.60 

10 j 

84 

10. J 

3.11 

84 

6.30 

• 0 75 

: 17.30 

» 19 53 

> Janwada 


^ 




•• 








5 

52 

10.9 

2,28 

52 

6 43 

0.84 

1 13.87 

20 04 

’ Sultan Bazars 




0 01 

- 





0.32 


0.34 

0.26 

10 

• 


4.80 

•* 

•• 

0 90 

16.84 


Begumpet 

.. 



- 





•• 

0.55 

0 06 

0.10 

0.70 

10 

•• 

.. 

S.71 

• 


0.70 

15.90 


Bulkapur 




- 

*• 

.. 




0 37 

•* 

0 22 

0.42 

9 

•• 

•* 

3 48 



0.73 

17.67 


Gandipet 





• • 

.. 

.. 



0 40 

.. 

0.24 

0.21 

S 

•• 

' 

2.07 


•• 

0.47 

13.62 


Hiniayet Sagar 




•• 

*• 

.. 



•• 

0.15 

0.01 

0 41 

0.76 

8 

51 

10.8 

5.21 

51 

6.49 

1.84 

17.36 

19.50 

Bolarura 



1.20 

•- 


•• 



* • 

O.Sfi 

0.15 

0.10 

.. 

12 

30 

11.0 

4.82 

80 

6,89 

0.85 

25.41 

20.65 

Mahbubnagar 

. • 

Mahbul) nagar 




•• 



0.26 

0,16 

0 08 

0 05 

•• 

7 

.. 

•• 

2.13 

.. 

- 

0.54 

9.06 

. . 

Nagarkurnool 




•• 

- 

•• 



•• 

p 80 

fW 

0.11 

• • 

13 

•• 

.. 

3.63 

•• 

•• 

0 95 

18.46 


Wanapairthi Road 

.. 



.. 


.. 

.. 


•• 

p.io 

0 22 

0.60 

0.10 

12 

45 

9.6 

2.58 

45 

5.60 

0.60 

la.ool 

17.38 

Nalgonda 

# «. 

Nalgonda 



- 

.. 



•• 

0.06 


0.78 

0 06 

8 

- 

•• 

5.83 



1.26 

16.18 


Bhongir 

« « 





•• 



- 

- 

0 02 

0.80 

0.13 

4 

•• 


1 58 

• 


0.80 

13.84 

• * 

Nagaram 

• . 




•• 

** 

•• 


•• 

0.18 

0.70 

0.90 

. . 

9 

•* 

•• 

3.79 


- 

0 90 

18.32 


Suriapet. 





- 

•• 

.. 


•• 


0 08 

0.04 

.. 

6 

29 

8 6 

1.97 

29 

5.32 

0.50 

11.02 

16.27 

Raiehur . 

• • 

Raichur 


-• 

•• 

•• 



•• 

•• 

• 

•• 1 

•• 

5 

•• 

•• 

1.68 


- 

0.67 

6.07 

. . 

Lingsugur 

• . 


>.04 

•• 

•* 

• * 

•• 


0.03 

•• 

0.16 

1 62 

0.02 

12 

23 

10 6 

7.49 

23 

6.55 

1.62 

36.15 

24.41 

Hanamkonda 

• » 

Warangal 


-• 

•• 

•• 



•• 

-* 

1.70 

4 83 

0.18 

12 


•• 

10.15 

• . 


4.83 

36.65 


Khanuuamet 

.. 



•• 1 

1 

t 




•• 

•« 

0.65 

1.96 

0.08 

13 

•• 


9.17 

. 


2 46 

41.67 

. . 

Mahbubabad 

.. 



• • 

! • • 


-• 

•• 

0.16 

0.03 

0.14 

2.00 

o 

b 

15 

•• 

“ 

8.32 

•• 

.. : 

2.00 

39.52 


Mulug 


V-*. 

MO 

* « 

•* 


•• 

•* 

*• ' 

o 

b 

0 95 

3.73 

0.28 

18 

*- 

. . ' 

9.13 


.. . 

5.78 

32,88 

. . 

Palair . . 




•• 

•• 

•* 

•• 

0 02 



1.60 

3.68 

** 

12 

•« 


8.64 

. . 1 


3 68 

38.67 

. . 

Wyra 



4 * 

•• 

•• 


*• 

•• 

.. i 

1.05( 

[) 30 : 

1.60( 

1.05 

14 

*• 

. . i 

[1.02 

•• 


2 05 

43.82 


Narasampet 

. . 


\ 

. • 

“ 1 



.• i 



1,15 5 

1 

2.15‘ 

m 

t.90,< 

1.10 

.. 

16 

*• 

.. \ 

15.25 


.. ^ 

4 90 

53.04 

*• 

Singareni Colliery 

•• 



*N. S« Railway 


T. P. BHASKARAN, 


Directoe., 

Nizamiah Ohsetyaiory. 



Table of Rainfall recorded at Stations 
in 

H.E.H. the Nizam’s Dominions 
- in 

September 1936 



RAINFALL STATEMENT FOR 


pjstnct 


Ar^Bgabad 

Bidar 

Bit 

Kai^emnagay 


Bledak 


Handed 


Nizamabad 


Osmanabad 

Barbbaiil., 


1 

1 

1 





i 


1 ‘ 

1 




^station 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 9 

1 

10 1 11 

12 

13 

14 

1 

1 


1 

1 



1 

1 


j 1 

1 

! 

i 




Hyderabad — HoTih 
Adilabad.. 


Asifabad 

Adilabad village 

Nirmal - • 

Jowly Naila 

Laxmichaiida 

Aurangabad 
Observatory. 
Bidar Observatory^ 

Bir 

Kareemnagar 

Huzurabad 

Jactial .. 

Peddapalli^ 

Medak . . 

Pocharam 

Royanpalli 

Sangareddy 

Shankerpalli ^ 

Vicarabad * 

Medchal * 

Nanded . . 

Basar * . . 

J Nizamabad 
Observatory. 
Achanipet 

Borlam . . 

Cbmtakunta 

Bareedpur 

Jakora . . 

Kallady. . 

All Sagar 

Kamaxeddi 

Doodgoan 

Manchappa 

Perkit 

Osmanabad 


^0.390 840.360,26^ .. 0.71 
.. 0.12 .. 10.400 28 .. 0.27i 

i 1 ^ 

.. .. 0.13 0.90 0 Oo . 


.0.030.01 . 

.1 .. ,0.15, 0.060.100.100.100.040 40,0.201 ,. 

1*1 I I 1 ' 

. .. 1 .. 1 .. 0.040.05 .. 0.450.230.17 .. [ 

I I I ^ I I I 'I 

.11.680.180.150.04 .. 0.220 300 06,0 39 


0.64 


0.031 


15 


16 


17 


18 


0 20 


0.15 


. 0.07! 
,0.010.27 


. 0 08 0.23 


10.29 0 410.110 44|0.36^ 

I 


lO. 15 0.36 , 

1 I 

lo. 28, 0.66 0.03 0 01 
. !o. 15 .. |o.2l! 


0.141.20|0 700.04; 


1 


0 04 . 

o.iJo.osi 

j 

. 0.80 

10.10,2.10 


0.05 


0.85| 

J. 


0.30' 


0.360 32 

0.03 0 24 0.021 

' * 1 

0.111.43| 

jl.40 

0.150.120,530.78 

i ^ . 

0.0510 100.121 400 17, 

: I i I 

.. 0 35 0.5ojx.lo| 

.. *0 310.181,26 0.481 

i 

0.70 0.30 

^ 1 

1 . 20 ! 


0.28 


0.500.60 0.051 

1 1 1 

0.54 ^ 

2.680.91 
0 58^021 
2.27,0.1o'o.0lj 


0.94 


0.910 81 


1.55 


1 

0.19 0,03 0.05 O.OOi 


0.24 


0.290.100.14 


.p.37| 
JO. 77^ 
^39] 


1.27 


0.20 


0.25 


0.29| 

0.20 

1.370.10 
0.42 0.05 
0.100 13 0.141 


0.07 


0.02 


19 


20 


18 


.21 


,0 82,0.34 


0.07 


0.34 


0.03,0 06,0.12 


0.08 


0.62,0.2710.031.03 0.01 

I I 


|0 24;0.06 0.2l0.04j .. 11.18 
. Io.4o0.02|o.l2 0.15, .. 


0.09,0.05 0 90 0.45^ .. |0. 540.021 


0.601.57! .. *0.07 


10,05 

0.07 


0.17' 


I 


i2.73 


0.50 

0.730. 05*0. 30’0. 18' 

i 1 

0.010.25 


ByderrdmdSouih 
Oitlbarga. . 


Hy&rabad ^ 

^ ''(■ J' 

i 1 , 


0.11,0.06,0.05 

0.21 


1.05 

|o.07 


0.26 

2.00 


0.85 
0,130.55 
iO.lO 


J. 


Parbham Ob§i?rvatoryj0 • 04,0 . 44 


Furna * 

Hingoli ^ 

Gulbarg€K)bservatDry| 


|0.05 

0.51 


Tandur 
Yadgir 
Havandgi • 






0,42 


|0.04 


0.37 


0.12 


0.020 34'0.05 0.47| 

i 

0.500.03 


0.25 


0.50 


0.15 0.641 

* ! 

0,03,0.53 0.401 


0.07 


0.03, 

0.03 

|o. 2 l 

0.201 


1.27i 
0.26 

0,43|0.55 0.28 
0.60 
0.35 


0.40 
1.95 
0.G6 
0.05il.47! 


| 0.02 . 

0.400.281 


0.06 


0.07 


0,121 

0.261 

O.ll 


0.07 


0.010.101 

10 . 29 I 


1.81 


0.36 

0.051 


0 . 20 ! 

0.07 

0.531 


0,46 


0.151 


0.05 


OJ03 


0.05 

0.04 


0.20 


0.37 


0.04 


1.68 

iO.60 

0.42 


0.30 


0.06 


0,04 

I 0 . 2 O 

0.20 

0.23 
0.040.19 


0.05 


lO.Ol 


0,07! 


jo. 06 

2 00 

I 

|0 21 


1.47 


0.95 
0.44 
0 86 
0,18 
lo.io 
0.26 
0.09 


0.76j 

0 12 
io.76 


3.29 

i0.60 0.0C! 

0.261.38 

!o,26 


0.24 


iO.29 

0.07 

0.09 


10.20 

1.30 


0.50 


IO. 5 O 

0,60 

1,25 

1.62 

1,02 

0.20 

0.02 

[0.49 




0,19 


0.20 


10 . 


0,40 


0.20 


0.00 
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THE MONTH OF SEPTEMBER 1936. 


21 

22 

I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 


Average 
No. of 
rainy 
days 

U 

Average 
rainfall 
for the 
month 

neavieat raintall during 
the month 

Total rainfall from 1st 
January 1936 

Average raimali irom 

1st January to 

30th September. 

Station 

District 

No. of rainy daj 

JNO. oi years 
data used 

Average 

Total rainfall lo 
month 

•KT^ 

J2 

-1 rrt 
■3 o 

U KJ 
>> jU 

S c3 

. 03 

D xi 

a> 

< \ 


1 

.. 0 

1 

1.40 


.. io 

091 

,47^ 

.. ( 

).2,j 


11 

37 

9.0^ 

5,88' 

37 6 

.953 

. 47 I 

1 

42.42j 

34 25 

Asifabad . 


Adilabad 

» , , 

» • 

.. 1 

,32 C 

LT?! 

.. c 

>,263.36( 

3.60 

, . 

11 



r.76 

.. 

.. 8 

.36 

i 

49.13| 


Adilabad village 




• • 

* , 

.. C 

L04 

* . 

.. !i 

..2j< 

1 

3.11 

. , 

6 

•• 


i.04 


.. 3 

.37 

44.00 

•• 

Nirmal . . 

. . 

- 

1 

0,06' 

, , 

. . 

3 

L.44C 

LlOl 

..95] 

1 

L.71( 

1 

3.08 


1.1 

•• 

r 

r.32 

' 1 

.. 1 

•H 

41.43 

*• 

Jowly Nalla 

. . 



, , 

, , 

, , 


Lll 

.. ] 

1 

L.12 

, . 

. . 

9 


4 

2.78 

1 

.. 3 

-. 12 I 

j 

41.99 

.. 

Laxmichanda 

. . 


1 1 

0.300.17 ( 

).02C 

).03] 

54’ 

. ( 

).07( 

),04( 

3.17( 

).07^, 

1 

12 

30 

8.6 

3.44 

30 C 

. 53 ] 

..68 

19.40 

25 10 

Aurangabad 

. . 

Aurangabad 

t ' 

.. 0 ooo.orj 

. , 

. jo 49 ( 

).07( 

3.20 

.. 


11 

27 

11.4 

5.18 

27 9.891] 

L,66 

25.54 

33 81 

Bidar 

. . 

Bidar 

1 


>.12( 

1 1 ’ 

3.660.940.28 

.. ( 

3.67 

9.20 

. . 

9 

45 

9.6 

4.95 

45 8.10|] 

1.20 

15.39 

24.70 

Bir 


Bir 

* 

. , 

.. 1 

..i 

1 

i 

.. 0.56. 

.. 

3.46 

• . 

1 

7 

41 

8.9 

3.55 

41 ^6.70 j 

t 

U27 

43.44 

i 

20 20 

JECareemnagar 

• • 

Kareemnagar 


* . 

. . 


i 

. . 

. . 

i.26 

1.48 ( 

3.24 

7 

. . 

• • 

7.51 

•• 1 


4.26 

42.97 

*• 

Huzurahad 

. . 


.. 

.. 

3.20 

* • 

1 

.. j 

. . 

.. 

0.68 

h 

1,08 

10 

. . 

. • 

5.07 

.. 

.. 

1.43* 

1 

42.79 

•• 

Jactial . . 

. . 



» . 

. . 

. . 


. . 

. . 

1.80 

. . 

. . 

3 

. . 


5.30 

-* 

* • 

i.oO’ 

1 

44.50 

.. 

Peddapalli 

. . 



. . 

• . 

• • 

.. Ii 

2.89 

. . 

0.08 

0.05 

. . 

9 

. . 

•• 

7.41 

• • 

. . 

2.89| 

38.07 

- 

Medak , . 

. 

Medak 

.. 

. . 

. . 

. , 

9.22 

1.08 

. . 

« . 


0.05 

9 

. . 

. . 

5.94 

. . 

• . 

1.95 

41.37 

.. 

Pocharam 

. , 


> * 

. . 

D.IO 

. . 

. . 

1.00 

. - 

.. 

0.30 

, . 

9 

• . 

•• 

5.83 

•• 


1.60 

38,26 


Boyanpalh 

• . 


■m • 


. * 

, . 

. . 

J .18 

i 

. . 

0.15 

O.llj 

(?.29 

11 

45 

10.8 

7.681 

45 

S 84 

2.10 

80,03 

31.76 

Sangareddy 



« . 

•• 1 

. . 

1.20 

. . 

9.70 


0.30 

. . 


5 

. , 


3.20j 

’ * ! 

*. 

1.20 

16.85 


Shankerpalh 



• # 

1 

. • 

1.10 

. , 

. . 

0.78 

. . 

. , 

. « 

1.35 

7 

. . 

. . 

5.48 

* . 

.. 

X.36 

28,18 

*• 

Vicarabad 



« • 

. . 

. . 

. . 

. . 

1.32 

. . 

. . 

i 

0.55 

S 

• . 


6.61 


.. 

1.32 

30.97 

•* 

Medchal . . 

. . 


0?80 

. . 

. . 

. , 

0.51 

0.03 

, . 

2.42 

• . 

. . 

7 

45 

10.4 

6. 16 

45 

8.77 

2.42| 

27,49 

33.92 

Nanded . . 

. . 

Nanded 

« • 

. . 

. . 

. . 

1.10 

0.11 


0.30 

. . 

. . 

10 

. . 


6.59 


. . 

2 . 00 * 

31.54 


Basar 

, . 


« < 

. . 

. . 

. * 

. • 

0.85 

0.02 

4.20 

0,06 


8 

30 

9,8 

9.27 

80 

9.12 

4.20 

42.09 

37.71 
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0.17 

. , 


1,75 

\ .. 

. . 

7 

, , 

. . 

6.47 

. . 

. . 

2.00 

88.83 

.. 

Perkit 

.. 


042T« 



I.IC 


2.5d 
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0.04 
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0.24|0.11 
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•• 
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0.12 
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0.12 

0.12 
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0.12 
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0.05 
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Gandipet 

0.13 

0.06 

0.05 


0.10 
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0.48 
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•• 



•• 


Himayat Sagar 

0.15 




.. 
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0.27 

0.05 
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•• 



0.10 
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0.21 
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0.04 

0.02 
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Mahbubnagar 

Mahbubnagar 
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*• 
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•• 
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.. 

Nalgonda 
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•• 
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•• 
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•• 
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•• 
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•• 
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0 09 
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0.02 
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•• 

0.05 

0.17 

.. 

0.18 
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•• 

0.49 



.. 
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•• 
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O.IS 
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1.03 
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. . 

1.12 
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0.18 
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0.22 
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. . 


Mulug 

0.08 

0.05 

0.08 

0.10 

0.03 

0.65 
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1,58 
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0.13 



0.10 


0.50 

*• 

0.27 

0.03 
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•• 

0.97 

0.18 

. . 

. . 
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0.88 

0.18 
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0.06 
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0.10 
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. . 
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*. 
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.. 
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-- 
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Begumpet, 

October i 1936 , 
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January 1936 
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' No of years 
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0.50 
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0 31 
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.. 

0 32 
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• 


1.28 

21.18 

•• 
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0.05 

• • 
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0.27 

0.C2 
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•• 
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•• 
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*• 

1.03 

19.87 


Bulkapur 



. . 

0,27 
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0.03 

0.75 

0.2S 
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•• 

- 
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•• 

2.16 

23 23 

.. 

Gandipet 
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• • 


•• 

0.30 

0.05 


0.10 
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8 

•• 

•• 

2.44 

•• 

•• 

0.74 

16.00 


Himayat Sagar 




0 14 



•• 

2.34 

1 05 

0.45 

0,97 

oTjl2 

12 

51 

9 2 

6.91 

51 

6 05 

2.34 

21.27 

25.55 

Bolaram 



- . 


0,27 

•• 


•• 


0.25 

0.45 

0.10 

7 

30 

10.4 

1.84 

30 

7.05 

0,50 

27 25 

27.70 

Mahbubiiagar 


Mahbubnagar 


0 62 

•• 

*• 

0.72 

0.94 

•• 

•• 

0.67 

•• 

6 

•• 


3.80 


• 

0 94 

12.86 

.. 

Nagaxkarnool 



.. 


1.00 


0.50 

0.15 

0 72 

0.10 

1.10 

^ * • 

9 

•• 

•• 

4.65 

*• 

•• 

1.10 

23.11 

•• 

Wanaparthi Road 



1.34 

- . 

. . 


.. 

0.20 

•• 

0.47 

0.05 


9 

45 

8.3 

9.15 

45 

6.03 

3,83 

25.15 

23.11 

Nalgottda 


Nalgonda 

. . 

0.14 



•• 

0.49 

0.01 

*• 

- 

1.34 

8 

•• 

•• 

3.86 


•• 

1.34 

20.04 


Bhongir 



. . 

0 80 

.. 

.. 

.. 

0.12 

• • 

•• 

0,05 

•• 

S 

*• 

•• 

6.11 

- 


1.82 

19.95 

•• 

Nagaram 



0.03 

.. 

.. 

•• 

“ 1 


• • 


0.11 


4 

•• 

•• 

1.53 

•• 

•* 

0,50 

19,85 

•• 

Suriapet 


-- 


*• 

0.35 

jO.lO 

0.10 

0,30 

• • , 

1.20 

0.30 

•• 

8 

29 

10.3 

8.05 

29 

7.19 

1 20 

34.07 

23.46 

Raichur 


Raichtir 


I 

0.19 

0.75 

0.94 

• • 

0.68 

0.19 

0.35 

0.48 

g.22 

13 


- 

5.38 

•* 

.. 

0.94 

11.45 

.. 

Lingsugur 



* ♦ 

0.18 

.. 

. . 

• • 


•* 

1.30 

0.30 

* 

7 

23 

8.7 

3.04 

23 

6.83 

1.30 

39,19 

31.24 

Hanamkonda 


Warangai 


. * 


. . 

. . 

1.49 

0.15 

.. 

.. 


9 

. . 

. . 

6.80 

. . 

• . 

2.19 

43.45 

.. 

Khaiamamet 



. , 

, , 

• • 

. . 

0.10 

. . 

. . 

.. 

0.76 

0.14 

9 

. . 


3.86 



1,12 

45.53 

.. 

Mahbubabad 



• 

0 07 

2.27 

0.05 


• . 

.. 

0.03 

3.84 

- 

11 

. . 

• • 

10.72 

• • 

•• 

3.84 

50 24 

• • 

Mulug 


- 

« « 

. . 

. . 


. . 

0.37 

. . 

.. 

.. 

.. 

7 



3 74 



0.97 

36,62 

.. 

Falair . . 



. . 

. . 

0,34 


• • 

0.11 

** 

.. 

•• 

2.48 

9 

• . 

.. 

5.01 



2.48 

43.58 

•• 

Wyra , . 



• • 

. . 

0.08 


ft ft 

0.10 

• • 

.. 

0.64 

.. 

6 



2.41 

•• 

.. 

0.64 

46.23 

•• 

Narasampet 



- 

•• 

•• 

•* 

• • 


0.05 

0.12 


0.70 

8 

•• 

•• 

3.92 

•• 


1.20 

66.96 


Singareni Colliery 




T. P. BHASKARAN, 

Dieectou, 

Nizamiah Observatory, 




Table of Rainfall recorded at Stations 
in 

H.E.H. the Nizam’s Dominions 
in 
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1 
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.. j 
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0.73 
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1 
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.. 0.39 0 . 45 | . 
O.av'o.TT .. . 

.. 0 . 200.47 . 
.. 0 . 44 jo .98 . 
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Table of Rainfall recorded at Stations 
in 

H.E.H. the Nizam’s Dominions 
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0.13 


o.so 

, , 

ft ft 
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•• 
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0.2 
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Kareciiiiiagar 
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*• 
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•• 

O.Xb 


•• 
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0.02 
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0.03 
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•* 

•• 

•• 

•• 


.4 

0.03 

0.41 
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0.J5 
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•• 

.. 


.. 
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0.15 
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•• 

•• 

•• 

•• 

1 

1 

.. 


4. 
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5 

6 
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10 
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g 

6 

Average 
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days 
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1“ 

s 

'5 

Total rainfall from l&t 
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.. 

1 

34 

0.3 

0 70 

34 

O.lojo.70 

27.20 

30.54 

Janwada . 



0 16 
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•• 







2 

52 

0.5 

1.12 

52 

0 84 0.96 

1 

27.04 

31,84 
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1 40 





0.02 





1 

•• 


1.42 


.. 

1.40 

28.83 

.. 
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■ 

.. 

0.24 


0 10 
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•• 

- 
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-• 


0.24 
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Bulkapur 
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•• 
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•• 

“ 
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51 
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. . 
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45 
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0.29 
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0.50 
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1 
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0.51 

* 


0.50 
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.. 
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0.02 


*• 

0.02 

33,16 
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29 

0.2 
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29 
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0.4 
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23 

0.22 
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Warangal 
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1 
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0.23 

. . 


0.23 

51.83 

. . 
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0.06 
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1.75 
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.. 

0.65 

1 


0.61 
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.. 
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•• 

0.10 

55.78 

•• 
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